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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICE 
No. C8/12901/2012/ MCT. 

- 1st October 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following 
item required for the Department of Obstetrics & 
Gynaecology, S . A . T . Hospital, Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed with tender number and 
addressed to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. and item with Qty. — 220 /2012 — Patient 
Shifting Trolley - 10 Nos. 
Cost of tender form (Inclusive of VAT ): 

Original — 630. 
Duplicate 315 . 


Date and time for opening of tender — 7 - 12 -2012, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 

( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
- of the Principal, Government Medical College , 
| Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin - 695 011 . 
Money Order should reach this office on or before 
22 - 11 -2012 . No other forms of remittance will be accepted . 


-- തി രു വ ന ത പ ര ം മ ഡി ക്ക ൽ ക ാ ള ജി ല 
ഒബ്സ്റ്റിക്സ് & ഗൈനക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് 
ആവശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന ഉ പ ക രണം വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ ദർ ഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പരും ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 

220/2012 - പേഷ്യന്റ് ഷിഫ്റിംഗ് ട്രോളി 10 എണ്ണം. 


Last date and time for sale of tender form 
6-12-2012, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
7-12- 2012 , 2 .30 p. m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - 630 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 6 - 12 -2012, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 7 -12- 2012, 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 7- 12- 2012 , 
3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക - 50 അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർ ഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 22 - 11 - 2012 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ (പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala - non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposit (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers & witness wherever 

necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 
Govt. Medical College , 

| ( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Principal . 


SPECIFICATIONS 


Material — M . S . Tubular framework Mounted 

on four no . double ball bearing Swivel 
castors 150 mm diameter. 
Removable stretcher top made of S . S . 
sheet (18 SWG ) supported on S . S tubular 

frame with transverse supports. 
Painting - Pre - treated and Epoxy Powder coated . 


Size 2030mm (L ) x 560mm ( W ) x 820mm ( H ). 


SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned. 


3 . Advance payments conditions will not be 

- considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 


SHORT QUOTATION NOTICE 
No. C3-18048 /2012/ MCK . - 2nd November 2012 . 

Sealed tenders are invited for concluding rate 
contract for the supply of the following Medical Gases 
required for the hospitals attached to Govt. Medical 
College, Kottayam for a period of one year from the date 
which will be specified in the order . 


NAME OF GAS WITH CYLINDER CAPACITY 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
30 - 11- 2012, 2 . 30 മണി. 


ന 


- ഗ്യാസ് ഇനവും സിലിണ്ടർ അളവും 
1. മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഐ . പി . ഗ്രേഡ് - സിലിണ്ടർ 

- കപ്പാസിറ്റി 7.0, 7.1, 0.727 -1.5 ക്യൂ . മീ . 
| 2 . നൈട്രസ് ഐ . പി. ഗ്രേഡ് - വലുത്, ചെറുത് 

- നിരക്ക്എല്ലാ നികുതികളും അതത് ആശുപത്രികളിൽ 
സാധനം എത്തിക്കേണ്ടതിനുള്ള മറ്റു ചെലവുകൾ അടക്കം, 
ഒഴിഞ്ഞതും നിറച്ചതു മായ സിലിണ്ടറുകൾ തരം തിരിച്ചു 
കാണിക്കേണ്ടതാണ്. 

വിശദ വിവരം ടെണ്ടർ ഫോമിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ ടെണ്ടർ നിയമങ്ങളും ഈ ടെണ്ടറിനും 
ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് പതം തപാലിൽ ലഭി ക്കേ ണ്ട വർ 40 
- കൂടു ത ലായി അയയക്കേ ണ്ട താണ്. ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ 
ഓർഡർ, ചെക്ക്മുതലായ രീതിയിലുള്ള ഇട പാടു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


Govt. Medical College, 
Gandhi Nagar , Kottayam . 


(Sd .) 
Principal . 


1. Medical Oxygen I.P. Grade — 7.1, 7.0, 0.727 and 

1 . 5 Cu . meter or any 

other Volume 
2 . Nitrous Oxide I.P. Grade – Bulk and Small 

Rate Quoted should be for each unit of the said 
specification . Rates should be quoted separately for price 
of Gas filled in Cylinder inclusive of all taxes at the store/ 
Godown of tenderer (Location should be specified ) and 
for transportation (to and fro ) from the Store / Godown to 
the Hospital at Gandhinagar, Kottayam including charges 
for loading and unloading (ie .door delivery). Rates for 

repair , charges of valves etc . should also be quoted 
separately . The tenders (in original) should be signed and 
superscribed on the envelop as " Tender No. C3/ 18048 / 
2012 /MCK Medical Gases and addressed to the Principal, 
Medical College, Kottayam -8 . so as to reach on or before 
30 - 11 -2012 , 1 p . m . The tender received after the notified 
time will not be entertained . The duly filled up tenders 
with Earnest Money Deposit - 35 ,000 will be opened on 
30 - 11 - 2012 at 2 .30 p. m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at that time. If the date of opening happens to be 
holiday , tenders will be opened on the next working day . 
The rate offered should be inclusive of all taxes and 
F .O . R . destination and stable during the period of 
contract. 

The prescribed tender forms can be had from this 
office on direct cash remittance of ` 5 , 514 (including 
taxes) for original and " 2 , 757 (including taxes ) for 
duplicate. If the form is required by post - 40 towards 
postal charges also be added to the Money Order. E .M .D . 
- 30 , 000 No other modes of remittance will be allowed. 
Cost of tender forms will not be refunded. Sale of forms 
will be closed on 30 -11- 2012 , 11 a. m .Money Order will be 
entertained only upto 20 - 11 - 2012 . Further details can be - 
had from the office during working hours . The Principal 
has the right to reject any tender partly or wholly 
without assinging any reason . 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ കീഴിലുള്ള 
ആശുപത്രികളിൽ താഴെ പറയും വിധം മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് 
ഒരു വർഷത്തേക്ക് ( തീയതി സപ്ളെ ഓർഡറിൽ സൂചിപ്പിക്കു 
ന്നതാണ്.) സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിരതദ്രവ്യം- 35,000. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

ഒറിജിനൽ - 5, 514 

ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റ് - 2,757 
ദർ ഘാസ് വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 30 -11 - 2012, രാവിലെ 11 മണി. 

മണി ഓർഡ റു കൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതി 20- 11- 2012. 

- ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 30 - 11- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 


| RE - TENDER NOTICE 
No. S4/9800 /2012 / MCC. 

3rd November 2012 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of I D Centrifuge ( 1 No.) to the department 
of Transfusion Medicine , Govt. Medical College , 
Kozhikode, Kerala, India. 

Superscription - Tender No . S4/ 9800/2012 / MCC for 
the supply of ID Centrifuge to the department of 
Transfusion Medicine. 

Estimated cost - 1, 75 ,000 . 
Cost of tender form - 416 . 
Cost of tender form by post - 456. 
Last date of sale of tender form by post — 17 - 12 - 2012 . 
Last date of sale of tender form — 19 - 12 - 2012 . 

Due date and time for receipt of tender - 20 - 12- 2012, 
11 a . m . 


Date and time for opening tender - 20 - 12 - 2012 , 
11. 30 a . m . 


Date upto which the rates are to be firm — 31 - 3 -2013 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Medical College , Kozhikode, 
Kerala, India , Pin -673 008. 


Tender forms and details of tender can be had from 
the office of the Principal, Medical College , Kozhikode 
during working hours (Phone 0495 -2350212 ). Tender 
should be superscribed with Tender Number as specified 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി - 17 - 12 - 2012 . 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി - 19 - 12 - 2012 . 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 20 - 12 - 2012 , 11 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
| 20 - 12 - 2012, 11.30 മണി. 


below . The tender should be submitted along with an 
agreement Signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth | 100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of 
quoted price . Stamp Paper will be supplied to the firm 
outside Kerala, on request along with remittance of 
150 , ( 100 towards the cost of stamp paper and " 50 
as incidental charge) by money order taken in favour of 
Principal, Govt. Medical College, Kozhikode . Specimen 
copy of the agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 

Insurance , loading , unloading , erection and 
commission charges and installation should be borne by 
the tenderer. Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque , Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms, 
Duplicate Copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 
Belated tenders will not be accepted . 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty minimum 2 years. 

4. AMC and CAMC : Minimum 5 years , AMC and 
CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary. 
- 5. No advance payment will be made . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ 
മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഐ . ഡി . സെൻടിഫജ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും മൽസരാധി 
ഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യ മാ ണ് . 
( ഫോൺ- 0495 - 2350212 ). 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴു 
ത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് 
പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് - 150 
മണി യോർഡർ സഹിതം പിൻ സി പ്പാൾ, കോഴി ക്കോട് 

മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എ സ് 4 / 98 00 / 2012 / 
എം . സി . സി . ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
ഐ . ഡി. സെൻട്രിഫ്യൂജ് വിതരണംചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക - 1,75,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 416. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
മേൽ വിലാസം - പിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-8. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വയം 
വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും, മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീ ക ത പതി നി ധി യു ടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

നിബന്ധനകൾ 
1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം(തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണി/ സമഗവാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


Office of the Govt. Medical College, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Principal. 


